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METCARE™ 


About Us 

Hakkımızda 



METCARE INC has been started its journey on the 1998, it's have been foreign Capital partnership as of the 2013 then 
has been participated most povverful industrial mechanical installation suppliers one of the Turkey's. 


Especially in the Middle East and Gulf Countries, Steel pipe separate parts have been exported more than 20 countries 
över the vvorld as vvell as the tensile Steel and vvelded pipe imports vvith the European and Far Eastern alternative its 
carried out malleable Steel fittings, ans and din Standard flange manufacturing at the its two factory is located in the 
Ümraniye. 

İn this way, it has gained qualification of the complete project supplier go beyond the ordinary on the industrial 
mechanical installation projects. Of course, vvith this feature of the METCARE INC., it provides a majör contribution to 
the Institutions vvhich have been served for the process of the purchase. 

METCARE INC., have been aimed missing of the corporate identity on the Mechanical installation industry METCARE 
INC., vvith the approach beyond the expectations of the its dear customers and its has been offered a combination of 
these factors "appropriate price" "high inventory" "rapid manufacturing" "timely delivery".. 

Thanks to the company policy has been aimed 100% satisfaction to the delivery from the offer vvhich firms önce has 
been carry out trading vvith the METCARE INC., they certainly add to the list of the approved suppliers for the 
METCARE INC.. 

Thanks to the its financial strength, professional experience, strong human resources structure and market reputation 
at this stage METCARE INC., has become a brand in demand as a supplier on the mechanical installation projects. 
Best Regards. 

1998 yılında başlayan yolculuğunda METCARE A.Ş. , 2013 itibariyle Yabancı sermaye ortaklığı gerçekleştirmiş ve 
Türkiye'nin en güçlü endüstriyel mekanik tesisat tedarikçileri arasına katılmıştır. 

Ortadoğu ve Körfez Ülkeleri başta olmak üzere Dünya üzerinde 20'den fazla ülkeye çelik boru eklenti parçaları ihraç 
etmektedir. Avrupa ve Uzak Doğu alternatifli Çelik çekme ve dikişli boru ithalatının yanı sıra, Ümraniye'de bulunan 
fabrikasında dövme çelik fittings, ansı ve din normu flanş imalatı gerçekleştirmektedir. Bu sayede endüstriyel mekanik 
tesisat projelerinde alışılmışın dışına çıkarak komple proje tedarikçisi vasfını kazanmıştır. 

Elbette ki bu özelliği ile METCARE A.Ş. , hizmet verdiği Kurumların satın alma süreçlerine büyük katkı sağlamaktadır. 

Mekanik tesisat sektöründeki kurumsal kimlik eksiğini hedefleyen METCARE A.Ş. , değerli müşterilerinin beklentilerinin 
ötesinde bir yaklaşımla, "uygun fiyat" "yüksek stok" "hızlı imalat" "zamanında teslimat" faktörlerini bir arada 
sunmaktadır. 


Tekliften teslime %1 00 memnuniyeti hedefleyen şirket politikası sayesinde, METCARE A.Ş. ile bir kez ticaret 
gerçekleştiren firmalar, kesinlikle onaylı tedarikçi listelerine METCARE A.Ş.' yi eklemektedirler. 

Finansal gücü, mesleki tecrübesi, güçlü insan kaynakları yapısı ve piyasa itibarı sayesinde geldiği bu aşamada 
METCARE A.Ş. mekanik tesisat projelerinde tedarikçi olarak, aranılan Marka haline gelmiştir. 


Saygılarımızla. 

Metcare Endüstri Dış Ticaret A.Ş. 
Yönetim Kurulu 
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Some of Our References 

Referanslarımızdan Bazıları 
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MANUFACTURING 
imal Edilen Ürünler 


Ali Flanges Produced Types 

İmal Edilen Tüm Flanş Çeşitleri 


DİN FLANGE PN6-PN40 



Plate Flanşe 
VVeldinş Neck Flanşe 
Threaded Flanşe 
Blind Flanşe 
Lapped/Loose Flanşe 




ANSI /ASA B16.5 FLANGE 



VVeldneck Flanşes 
Blind Flanşes 
Spectacle Blind Flanşes 
Slip On Flanşes 
Socketvveld Flanşes 
Fiat Flanşes 
Threaded Flanşes 
Rinş Type Joint Flanşes 




EN 1092-1 FLANGE PN6-PN63 



TYPE 01 Flanşe (Plate Flanşe) 

TYPE 02 Flanşe (Loose Flanşes) 
TYPE 05 Flanşe (Blind Flanşes) 
TYPE 11 Flanşe (VVeldneck Flanşes) 
TYPE 13 Flanşe (Lap Joint Flanşes) 


SPECIAL TYPES OF FLANGES 



ANSI 


American National Standards Institute 



DsJ&Jik ir&UfİT tumıı 

:-jrüpe6m kckm 

Ü7 



Lonş VVeldinş Neck Flanşe 
VVeldoflanşe / Nipoflanşe 
Expander Flanşe 
Reducinş Flanşe 
Spectacle blinds Flanşe 
Orifice Flanşes 

Insert Flanşes for Jacketed Pipinş 
Spades Er Rinş Spacers 
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YOUR 

SATISFACTION 

This is the First 

Purpose of metcare™ 
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Coupling 


Halt Coupling 


Threaded Elbovv 90° 


Threaded Elbow 45° 

û* 

Street Elbovv 90° 

(Ş) 

Reducing Coupling 

vr 

Hexagon Reducing Nipple 

1 

Pipe Nipple T.O.E. 

w 

w 

n* 

Pipe Nipple T.B.E. 

ş 

'S \ 
& ] 

Hexagon Plug 

j 

_y 

Hexagon Nipple 

V 

Threaded Tee 

U* 

| 

Round Cap 


Hexagon Bushing 


Hexagon Cap 


Union F / F 

1 / 2 " 

Coupling SW 


Union M / F 


Half Coupling SW 

/I II 

Elbovv 90° SW 


Tee SW 


Elbovv 45° SW 


Union SW 


Round Cap SW 

INTERNATIONAL 

Reducing Coupling SW 

ANSI 

VVeldolet® Reducing 

\ American National Standards Institute 

Sockolet® Reducing 


Thredolet® Reducing 


Manşon 
Yarım Manşon 
90° Dirsek 
45° Dirsek 
90° Kuyruklu Dirsek 
Red. Manşon 
6 Köşe Red. Nipel 
Boru Nipeli - T.T.D. 

Boru Nipeli Ç.T.D. 

Altı Köşe Başlı Kör Tapa 
Altı Köşeli Nipel 
Dişli Te 

Yuvarlak Kör Tapa 

Altı Köşe Başlı Redüksiyon 

İç Dişli Kep 

Konik Rekor 

Soket Manşon 

Kuyruklu Rekor 

Yarım Soket Manşon 

90° Soket Dirsek 

Soket Tee 

45° Soket Dirsek 

Soket Rekor 

Soket Kep 

Soket Manşon Redüksiyon 
VVeldolet® 

Sockolet® 

Thredolet® 
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INPORT 

İthalat Ürünlerimiz 


Butt Weld Pipe Fittings 

Patent Boru Ek Parçaları 





Elbovvs 90°, long radius 
Elbovvs 45°, long radius 
Elbovvs 90°, short radius 
End caps 
Reducers, concentric 
Reducers, eccentric 
Stud ends, short length 
Tees, equal 
Tees, reducing 


90° Dirsek, Uzun Yarıçaplı 
45° Dirsek, Uzun Yarıçaplı 
90° Dirsek, Kısa Yarıçaplı 
Kep 

Konsantrik Redüksiyon 
Eksantrik Redüksiyon 
Yaka, Kısa Borulu 
Eşit Tee 

Redüksiyon Tee 
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ISI 


INTERNATIONAL 


ANSI 


American National Standards Institute 



INI INI INI İlil İlil İlil İlil INI INI INI İlil INI İlil İlil İlil İlil INI INI INI INI INI İlil İlil Mil İlil INI INI INI INI INI INI İlil İlil İlil INI INI INI II 


www.metcare.com.tr 




° Pipe Solutions for Global Professionals 


METCARE 


INPORT 

ithalat Ürünlerimiz 


Pipe Types 

Boru Çeşitleri 





Uf 



Natural 



Seamless Pipes 
Spirally Welded Pipes 
Constructiorı Pipes 
; and Petroleum Pipes 
Exchanger Pipes 
Sevvage Pipes 
Boiler Pipes 
Cold Drawn Pipes 



Çelik Çekme Borular 
Spiral Kaynaklı Borular 
Sanayi Boruları 
Doğalgaz Ve Petrol Boruları 
Eşanjör Boruları 
Su Ve Kalorifer Boruları 
Kazan Boruları 

Soğuk Çekme Özel Ebatlı Borular 
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Genel Müdürlük / Head Quarters 

Y. Dudullu Mh. Tavukçuyolu Cd. Turna Sk. Metcare Plaza 
No: 30 / 1-2-3-4 Ümraniye, İSTANBUL 
T: +90 216 594 51 88 / 52 88 F: 53 88 
www.metcare.com.tr satis@metcare.com.tr 

Orta Doğu Bölge Müdürlüğü / M. E. Regional Office 

Jeddah-Almina Cd. Arabi Center-2/20466 
P.K. 21455 Cidde, SUUDİ ARABİSTAN 
T: 0086-18930336692 / 18001866692 F: 0086-21-3373 6692 



Please contact us to catalog containing technical details 
Teknik detayları içeren katalog için lütfen bize ulaşın 





